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TEOFIL MUSZYNSKI 


GEOMETRA, 


przeżywszy lat 52, opatrzony św. Sakramentami, po 
krótkiej a ciężkiej chorobie, zasnął w Panu w Sobote 
dnia 27 Grudnia 1902 r. 


W smutku pozostali krewni, zapraszają Przyjaciół, Znajomych i pobożna Publiczność 
na wyprowadzenie zwłok we Wtorek dnia 30 b. m. o godzinie -ciej po południu 
z Collegium Medicum przy ul. Grzegörzeckiej wprost na miejsce wiecznego spoczynku. x 


